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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


Zona Registral N° IX 
SEDE REGISTRAL - LIMA 


Partida Registral : 54263074 
DUA/DAM : 118-2020-10-224950-77 
Título : 2021-3647899 

Fecha del Título : 26/06/2021 


ODA) 


Datos del Vehículo 


Categoria : L3 

Marca : HONDA 

Modelo : CB190R 

Color: ROJO HHH8H4HH HHHHHHH 
Número de VIN : LWBMC4698L1701654 
Número de Serie : LWBMC4698L1701654 
Número de Motor : MC46E5202113 
Carrocería : MOTOCICLETA 

Potencia : 12.4008000 

Form. Rod. : 2X1 

Combustible : GASOLINA 


Asientos: 2 Cilindros : 1 
Pasajeros: 1 Longitud : 2.029 
Ruedas: 2 Altura : 1.041 
Ejes: 2 Ancho : 0.739 


Versión : 


Placa N° 


8605-YA 


Año Modelo : 2020 


Cilindrada : 0.184 
P. Bruto: 0.291 
P. Neto: 0.141 
Carga Util : 0.150 


Zona Registral N* IX - Sede Lima 


